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VISTA AEREA DE COCHERA DE VILLAVERDE LINEA 3 



ACCESO A COCHERAS DESDE PLAYA DE VIAS 


SUPERFICIE DE PARCELA: 86.285 M2 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 22.881 M2 

NUMERO TOTAL DE VIAS: 26 (12 EN ESTACIONAMIENTO, 7 EN MANTENIMIENTO, 2 EN LAVADO, 
4 EN DRESINAS Y MUELLE DE CARGA Y 1 DE PRUEBAS) 
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ASEOS Y VESTUARIOS EN EDIFICIO AUXILIAR 















































